BUFFALO 

ダイナミック式カナル型イヤフオン 

BSEP02NM シソーズ 


取扱説明書 

ご使用になる前に、必ずこのマニュアルをお読みください。また、お読みになった 
後は、大切に保管してください。 


まをにお使いいただくために必ずお守りくだまい 


お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いい 
ただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必 
ずお読みになり、内容をよく理解された上でお使いください。 

■使用している表示の意味 


警告表示の意味 


A 害ち 

絶対に行ってはいけないことを記載していまず。この表示の 
を意事項を守らないと、使用者力巧 Et または、重傷を負う可 
能性が想定される内容を示しています。 

A ま意 

この表示の注意事項を守らないと、使巧者がけがをしたり、 
物的損害の発生が考えられる内容を示しています。 


八警告 

•本製品を取り付け、使用する際は、接続する機器の取扱説明書を 
必ず参照し、指示された警告やま意にしたがってください。 

-乗り物を運転しているときは、本製品を使用しないでください。 

周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因となりまず。また、歩行中に使 
用する場合でも周囲の交通や路面状況に注意してください。特に踏切や駅 
のホーム、交差点、工事現場などでは十分ま意してください。 

-周囲に十分注意し、安全な場所で本製品をご使用ください。 

本製品の仕様上、外部からの音が聞こえにくくなりますので、警告音など 
も普段と異なる聞こえ方になる場をがあります。周囲の音に十分を意し、 
事故に遭わないようにごを意ください。 

-ルさなお子様の手の届かない場所に保管してください。 

さわってけがをずる恐れがあります。 

-濡れた手で本製品に触れないでください。 

音質の劣化や故障の原因となります。 

-ほこり、油煙、湿気の多い場所や直射日光の当たる場所では使 
用•保管しないでください。 

故障の原因となります。 

-本製品を落としたり、引っ張ったり、強い衝撃を与えないでください。 

断線などの故障の原因となります。 

-音量を上げすぎないでください。 

耳を刺激ずるよラな大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与 
えることがあります。また、はじめから音量を上げると突然大きな音が出て 
耳をいためることがあります。音量は徐々に上げるようにしてください。 


使い方 


■イヤパッドの交換方法 

本製品には S 、 M 、 L の3種類のイヤパッドが付属しています。耳の 
巧のサイズに合ったものを選んでお使いください。（出荷時には M 
サイズのイヤパッドが装着されています） 

X 耳に合ライヤパッドを使用しないと、イ氏音が間こえない場合があ 
りまず。 
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(出荷時に装着されています） 
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■接続方法 

再生機器の音量をルさくし、本製品のプラグを再生機器の3.日 mm ス 
テしオミニジャックに差し込んでください。長さが必要な場合は、 

本製品に付属の延長ケーブルをお使いください。 


ポータブル機器 


ジョイント式リモコンに接続ずる場合 
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付属の延長ケーブル（約 Im ) 


■ nil Cl I 


本製品 

な 


約 0.5 m 


I 一般のポータブル機器に接続ずる場合] 


■装着方法 

本製品の左右を確認します。耳の上側 
を引っ張って耳巧が真っ直ぐになるよ 
ラにし、本製品を装着してください。 

※より良い音質を楽しんでいただくた 
めには、イヤパッドを収まりの良い 
位置に調整したり、耳の奥まで押し 
込むなど、ぴったりと耳に装着させ 
るよラにしてください。 



■イヤフォンホルダの使いかた 

付属のイヤフォンホルダを使用すると、持ち運ぶ際に本製品をコン 
パク S にまとめることができます。し乂下の手順で本製品を巻き付け 
てください。 


耳に異常を感じたら、本製品の使用を中止してください。 

そのまま使巧ずると、湿疹、かぶれ、炎症などの原因となることがありま 
す。耳に異常が現れた場合は、医師に相談してください。 

本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに本製品の使用 
を中止してください。 

本製品を廃棄ずるときは、地方自治体の条例に従ってください。 
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 


付属品 


①本製品のステレオミニプラグをイヤフオンホルダのスリツトには 
ゆ込みます。 



パッケージには、次のものが砸包されています。万が一、不足してい 
るものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 


♦イヤフォン（本体） . 1台 

♦交換巧ィヤパッド巧、 M 、 L ). 各1組 

♦イヤフォンホルダ . 1個 

♦延長ケーブル . 1本 

♦取扱説明書（本書） . 1枚 


《別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。 

《本製品の保証書はパッケージに印刷されていまず。修理の際は必要事項を記入 
のラえ、本製品と一緒にお送りください。 


霞ケーブルをイヤフォンホルダに巻き付けます。途中から2本に分 
かれていますので、短いちのケーブルを先に巻きつけます。 











































③イヤフオンホルダの巧にイヤフオン本体を差し込みます。 


保証契約約款 


イヤフオン本体 



④ケーブルの長い方も同様に巻き取り、巧に差し込みます。 


誤品仕様 


I T 5 M 最新の製品情報については、カタログまたはインターネット 
( http :// buffalo - kokuyo . jp /) を参照してく ださい。 


形式 
最大入力 
イン ピー ダンス 
音圧感度 
再生周波数帯域 

つード' 長ご- 

プラグ 

質量 


密閉ダイナミック型 
已 mW 

18〇±10% 

103 dB ±3 d 巳 
20〜20,000 Hz 
約已 0 cm 

3.已 mm ステしオミニプラグ 
之日 g (本体のみ） 


この約款は、お客なが属入された弊社製品について.谗巧に関するな証のを件等を規定するものでず。おぎなが，この約 
款に規定されたを項に同意頂けない場合は保証契巧をおり消すことができますが、その場合は、ご晴入の製品を使用ずる 
ことなく販売店または弊社にご返が下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありま 
せん。 


第1を（定養） 

1この約款において、「保証書 J とは、保証期間に裝品が巧障した場合に解社が修巧を巧ラことを約した重要な証 
巧書をいいます。 

2この約款において、「が障 J とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品 
が正常に機宫旨しない状態をいいます。 

3このが]款において， r 鋪勤飄とは、製品力诚居した場を，弊をが拓憤で巧う当該は障個所の觸をし、し、まず。 

4この衍款において、■■お償保証 J とは、この約款に規定されたを件により、推社がお客様に巧し無信修理をお約 
束することをいいまず。 

5この衍款において、■■有償が理 J とは、製品が巧障した場合であって、無償保証が遍巧されないとき、お客様か 
ら賣巧を頂致して弊社が巧う当該が障個所の修理をいいます。 

6この衍款において、■■製品 J とは、醉社が販売に際してお包されたもののラち、本体部分をいい、付属品および 
添付品などは含まれません。 

第2を（お偽保証） 

1製品がが障した場合、おさ様は、保 SE 書に記載されたな証期間内に鮮社に巧し條巧を依頼ずることにより、お償 
保証の適用を受けることができます。但し、巧のる号に掲げる場合は、巧証期間巧であっても無償な証の適用を 
受けることができません。 

2修理をご依頼される隐に、保証書をご提示巧けない場合。 

3ご提示頂いた保証書が，製品名および製品シリアル No . 等の重要事巧がホ記入または修正されていること等によ 
D 、 偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアル No . 等の重要事項が消去、削除、もしくは巧 
ざんされている場合。 

4販売店様が保証書にご購入曰の証明をされていない場合、またはお客様のご購入曰を確認できる書類（レシート 
など）が添付されていない場合。 

5お客様が製品をお買い上げ頂いたを、お客様による運送または移動に隐し、落下または衝撃等に起因して巧障ま 
たは披損した場合。 

6お客様における使届上の誤り、不当な改造もし < は修理、または、销社がち定ずるものがかのお器との接続によ 
りほ障または披厦した場合。 

7义災、地震、落雷、風水害、その他天を地変、または、異常里圧などのが部的要因により、巧障またはお損した 

8消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品をおり換える場合。 

9前る号に掲げる場合のほか、は障の原因が、お客様の使届方まにあると認められる場合。 

第3を（修埋） 

この約款の規定によるは、巧のる号に規定ずるを件の下で実施します。 

1懷 a のご依穎時には製品をが社テクニカルサポートセンターにご送付ください。テクニカルサポートセンターについてはる製品添 
付のマニュアル（電子マニュアルを含みまず）またはバッケージをご確認<ださい。尚、送料は送付元負担とさせていただきま 
す。また、ごさが時にはを配便など送付芭え力增る方法でご送付ください。郵送は固くおがり巧しまず。 

2修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行いまず。但し、万一、修 S が困おな場合または修理 
賣用が製品価をを上回る場合には、保証対象の裝品と同等またはそれし乂上の性能を有する化の製品と交換ずる事 
によりか応させて頂< 事があります。 

3八ードディスク等のデータ記憶装 S またはメディアの修理に際しましては、イ眞理の巧容により、ディスクもしく 
は製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマツトする場合などがございますが、修理の 
際、與社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、解社は当該データの破損、消失 
などにつき、一切の»任を負いません。 

4お憤修理により、交換された旧部品または旧製品等は、鮮社にて適宜お勇処分させて頂きます。 

5有憤修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、お社にて適宜巧童処分させて頂きますが、修 
理をご依頼された際にお客様からおがらせ頂ければ、旧部品寒を返品いたしまず。但し、部品の性質上ご意向に 
添えない場合もございまず。 

第4条（免■事巧） 

1お客様がご睛入された裝品について、薛社にほ意または重大な過失があった場合を除き、«務不尾行または不法 
行為に基づ<損害障償責任は、当該製品の睛入代金を限度と致します。 

2お客様がご磨入された製品について、陽れた樹皮があった場合は、この約款の規定に力、かねらず、姑育にて当!^®を修補しまたは 
載巧のない製品または同等品に巧臟しますが、当該聞風こ基づく農害賠償の■に任じません。 

3弊社における巧証は、お客様がご属入された製品の機能に関ずるものであり、八ードディスク等のデータ記憶装置に 
ついて、記憶されたデータの消失または巧厦について保証するものではありません。 

第5条（有如範囲） 

この約款は、曰本国巧においてのみ有効です。またおかでのご使用につきましては、醉社はいかなる保証もいたし 

ません。 


お問い合わせ 


お問い合わせについては、《下の順にてご確認いただ重ますようお願いいたします。 

マニュアル 饰刷物、添付 CD 苗をご確認ください。 


弊社ホームページにて 最新 FAQ 情報、最新ドライバダウン 
口ードを ご確認ください。 


ホームぺー ジ 


http://buffalo-kokuyo.jp/ ^ 


上記で改善しない場合は、 テクニカルサポートセンターへ 
お問い合わせください。 


電話でのお問い合わせ先 


^電話番号はお掛け間違いのないようにごま意くださし、。 

〇ス ス 10 A 月〜±(曰•祭日、年末年始除く） 

^ IUU 9:30〜12:00/13:00〜18:00 


FAX でのお問い合わせ先 


03 - 3375-2327 


Web でのお問い合わせ先 


http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/ ブ 


■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、 
複製、改変などを巧ラことは禁じられております。 

■巨 UFFAL 0™ は、株式会社メル コ ホールディングスの商標です。本書に記載され 
ている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 

本書では TM 、 恩、©などのマークは記載していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のたゆ予告なし 
に蜜更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 
■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、 
記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社テクニカル 
サポートセンターまでご連絡ください。 

■本磬品は一般的なオフィスや家庭の日 A 機器としてお使いください。万一、一般 
0八機器]^(外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる 
責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要 
まされる用途には使用しないでください。 

--般 0 A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に 
使用するときはご使用になるシステムのま全設計や故障に対する適切な処置を 
巧全におこなってください。 

■本聲品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。曰 
本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して曰本国外での 
保守または技術サポートを行っておりません。 

■本磬品のラち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役 
務）に該当するものについては、曰本国外への輸出に際して、曰本国政府の輸出 
許可（または役務取引許可）が必要です。 

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方まに沿ってご使用ください。特 
に、を意事項として記載された取扱方法に違反する使巧はお止めください。 

■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、蝶社に故意ま 
たは重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同穎を上限と致します。 
■本磬品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のな 
い同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任 
じません。 


BSEP02NM シリーズ取扱説明書 

2007年10月1日第2版発行発行が式会社 バッファロー コクヨサプライ 


PY00-33 1 05-DM10-02 [2-011 S10-004 





























